Za spokój duszy 


EUGENIUSZA 


RZEZILKIEG 


DOKTORA WSZECH NAUK LEKARSKICH 


PROFESORA NEUROLOGII I PSYCHIATRII UJ I AM 
w 12-tą rocznicę Śmierci 


zostanie odprawiona 


w sobotę dnia 6 września 1986 roku o godzinie 19.30 w kolegiacie świętej Anny w Krakowie, 


o czym zawiadamia wszystkich wiernych pamięci Profesora: 
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